Deutscher Bundestag 
3. Wahlperiode 


Drucksache 1982 


Bericht 

des Haushaltsausschusses 
(13. Ausschuß) 

gemäß § 96 der Geschäftsordnung zu dem von der Fraktion 
der CDU/CSU eingebrachten Entwurf eines Gesetzes über eine 
Rentenversicherung der Handwerker 
(Handwerkerver Sicherungsgesetz — HVG) 

— Drucksachen 993, 1379, Umdruck 674 — 


Bericht des Abgeordneten Dr. Schäfer 

Der Haushaltsausschuß hat in seiner Sitzung am 
29. Juni 1960 festgestellt, daß die Bestimmungen 
der Nr. 10 und 11 des Änderungsantrags — Um- 
druck 674 — zu dem Gesetzentwurf — Drucksachen 
993, 1379 — Auswirkungen auf den Bundeshaus- 
halt nicht haben werden. 


Bonn, den 29. Juni 1960 


Der Haushaltsausschuß 

Schoettle Dr. Schäfer 

Vorsitzender Berichterstatter 
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